B. Perkara itoe djoega tida saja pikir. Pres. Toean kenal pada Soffing dan Aisa. 
Apa kira kira mareka tiada berkelai lebih doeloe ? B. Kaloe bekelai barang kali 
tida, tapi apa jang Soffing soedah dakwa pada saja, tentoenja ¡a sendiri jang 
mengerdjakan. Pres. Djadi kira kira ia mentjekek Aisa doeloe, laloe potong 
lehernja. B. Ja, barang kali begitoe. Sesoedahnja saja dengar hal itoe semoea 
Saja rasa betoel begitoe. Doeloe saja tidak dapat pikirkan. Pres. Kelamarin toean 
menerangkan jang toean perginja poekoel 9 waktoe malam, sedang doeloe 
toean menerangkan pada toean rechtercommissaris bahwa toean poekoel 10 
malam perginja. B. Boleh djadi doeloe salah kata, sebab tidak saja pikirkan 
betoel betoel. Pres. Dalam peperiksaan selamanja njata sekali jang toean tahoe 
betoel apa jang toean katakan. Kehormatan itoe saja soeka beri pada toean. 
Djadi moestail sekali toean salah kata. Sebetoelnja sadja poekoel berapa 9 atau 
sepoeloeh. Soffing menerangkan poekoel 10. Begitoe djoega Abd. Hadap. B. 
Boleh djadi, saja tidak tahoe betoel. Saja tidak lihat saja poenja lontjeng tjoema 
kira kira sadja. Pres. Apa sebeloemnja masoek dikoeboeran, toean ketemoe 
orang ? B. Ja, dibelakang kami adalah seorang koesir berdjalan, sedang kami 
membeloek dari djalan tram masoek ke kanan ke koeboeran. Pres. Apa orang 
itoe naik kereta? B. Tida, ttoema bawa koedanja sadja. Pres. Apa toean sengadja 
membeloek, mengindari itoe orang? B. Sama sekali tida. Pres. Seffing 
menerangkan bahwa betoel toean sengadja menjimpang soepaja djangan dilihat 
itoe orang. B. Itoe tida betoel. Lagi kami soedah lama tahoe orang itoe berdjalan 
dibelakang kami. Djadi kaloe kami akan mengindari padanja tentoenja soedah 
doeloe-doeloe. Soffing menganggap djoega keterangan itoe, tapi serta sampe 
didjalan koeboeran, Brinkman berkata padanja soepaja membeloek kekanan, 
sebab itoe koetsier membawa lentera. Brinkman menjalahkan keterangan itoe 
dan tinggal tetap membetoelkan atoerannja sendiri. Kamoedian dibatja 
pengakoean Brinkman doeloe pada rechtercommissaris, keterangan mana tida 
tjotjog dengan keterangan sekarang. Akan disamboeng. Blitar. Pembantoe kami 
mewartakan begini: Seboeah tjontoh Sebagaimana toean-toean pembatja telah 
mengetahoei bahwa padoeka M. Harsono jalah Patih Djember Residentie Besoeki 


benoemd mendjadi Regent di Bangil. Baroe baroe ini Kg. Regent terseboet telah 
mengoedjoengi familienja jang tinggal didesa desa, dengan tiada berpakajan 
kebesaran, melainkan pakaian jang sederhana, dan bertopi jang sebanjak- 
banjaknja harga f 2; nadoeka itoe terbiring oleh padoeka toean Patih 
Banjoewangi jalah saudara toea dari Kg. Regent, padoeka toean Wedono 
Gemeng (Banjoewangi), padoeka t. Wedono Djambean (Kediri), kedoea toean 
Wed. itoe adalah saudara moeda dari p. Kg. Regent, dan familie lainnja. 
Soenggoeh boleh dipoedji kelakoean p. Kg. Regent itoe, tiadalah berhati besar 
sekalipoen. Maka hamba kata demikian, karena kebanjakan prijaji ta'soeka 
mengakoe familienja jang mendjadi peladang, toekang?, bakoel d. |. |. nja. Sekali 
lagi hamba bilang, inilah soeatoe tjontoh! Moedah-moedahan pandjanglah oesia 
p. Kg. Regent itoe, jang mana bakal dapat mengangkat deradjat Boemipoetera! 
Berdiri Dahoeloe telah hamba chabarkan, bahwa didistrict Gandoesari akan 
didirikan perserikatan dagang. Dengan senanglah hati hamba mengabarkan, 
sekarang maksoed itoe telah kedjadian. Ketika tanggal 1 Juni 1915 toko di 
Gandoesari dan tanggal 6 Juni 1945 toko di Taloen, semoeanja telah didirikan. 
Ajalah madjoe, asal djangan berhati bosenan tentoe djadilah maksoed kita! 
Pentjoeri dalam spoor. Soedah antara beberapa hari lamanja diantara halte 
Garoem dan station Blitar sering terdjadi pentjoerian baikpoen dihalte maoepoen 
didalam spoor. Pada tiap-tiap hari adalah disitoe (Garoem) seorang boeaja darat 
jang dengan senang melakoekan pekerdja'annja. Bila pembeli kaartjis ada 
terlaloe sesak, disitoelah ia dapat mengambil miliknja orang alias ngoetil (Jv) 
Lainpoen dari itoe, itoe boeaja darat saban hari tentoe naik spoor dari Garoem 
ke Bli 


tar perloe mentjari miliknja lain orang. Malah soedah berapa kali ketahoean oleh 
beberapa anak moerid. Begitoelah kata seorang moerid jang telah beberapa kali 
mengatahoei hal itoe. Kalau ini benar, hendaklah jang wadjib soeka awaskan. 
Tidak benar. Baroe-baroe ini soedah hamba wartakan dalam D. K. hal Menteri 
woning. Dehoeloe menerangkan pada waktoe peladjar terima daggeld f 0,75, 
benarnja f 1. Dan djika soedah tetap bergadjih f 45, benarnja f 80 dengan 
declaratie f 20 Atas kesalahan ini harap dima'afkan! Pertanjaan. Dimana tempat 
jang terserang penjakit pest, disitoelah ada riboet orang memperbaiki 
roemahnja. Adapoen dari harga dan onkostnja dapat pindjam dari negeri: dalam 
4 tahoen soepaja itoe oeang pindjaman soedah dikembalikan. Ini peratoeran 
hamba rasa koerang baik, sebab: oeang jang dikeloearkan pada seorang tentoe 
ditimbang dengan kekaja'annja. Artinja, seorang jang miskin tentoe ta'boleh 
pindjam lebih dari f 50. Kalau itoe orang f 50 dibikin roemah dan onkost 
meroesak dan mendirikan, tentoe itoe roemah adalah terlaloe boeroek, ta'tahan 
dalam 4 tahoen lamanja. Djadi oeang pindjaman beloem voldan, roemah soedah 
hilang: saj.[...] a! Sekarang hamba menanja: ,Djika ada seorang pegawai negeri, 
mempoenjai seboeah roemah dilain tempat: disitoe djaoeh dar sanak familie; 
maka itoe roemah disoeroehnja memperbaiki seperti diatas, sebab diitoe tempat 
adalah terserang pest. Siapakah jang haroes memperbaiki itoe? Dan siapakah 
jang mengatoernja sedang djaoeh dari tempat bekerdja? Dan djika tiada soeka 
memperbaiki, apakah hoekoem jang didjatoehkan kepadanja? Maka hamba 
menanja begitoe, sebab kalau itoe roemah tidak diperbaiki tentoe ditoetoep, 


achirnja roesak. Sajang, soenggoeh sajang! Mendjadi pegawai negeri goena 
makan, dan roemah beloem dapat, roemahnja sendiri maoe hilang. Harap 
pertanja'an ini diperhatikan oleh jang wadjib. Dari Poerworedjo, Samboengan D. 
K. Ne. 66. Karena setiap hari di Aloen? oetara ada perlihatan tajoeb? Boekan 
permainan sepak raga alias voetbalspel, permainan mana roepa roepanja 
menjenangkan mereka itoe. Besar ketjil, toea moeda, Belanda Djawa tiap tiap 
soré bermain sepak raga. Boekannja tjoema di Poerworedjo djoega, dilain lain 
negeripoen Boemipoetera, teroetama pemoeda? kelihatan memperhatikan 
permainan itoe. Hal ini saja pandang seperti hadiah Toehan seroe sekalian alam 
oentoek kita Boemipoetera. Boekankah permainan voetbal itoe soeatoe daja 
oepaja jang boleh menjebabkan kesehatan badan? Dan ,Gezondheid is de 
grootste schat' kata orang Belanda, artinja kalau tidak satah: ,,Kesehatan itoe 
harta benda jang terbesar." Wah ,,kebetoelan" namanja! Kdi. Goebermen akan 
mengadakan militie (=RaksoProdjo" anak-anak moeda mengoesahakan sport. 
Militair dan sport kan sesoeai alias mateng, boekan? Ha, saja ini soedah 
ber'oemoer; adanja tjoema melihat-lihat sadja, maoe toeroet tjampoer anak- 
anak moeda, chawatir kalau nanti ditertawakan ajam. Waktoe sore saja melihat 
voetbalspel, pada waktoe pagi ada perlihatan lain, ¡alah adjar baris. Baris apa? 
Ma'loemlah toean; garnizoen (benteng) lama sekarang diboeat tempat Recruten 
alias serdadoe adjaran, jang beratoesan banjaknja. Serdadoe-serdadoe adjaran 
itoe jang kebanjakan bangsa saja Djawa, ¡alah jang diberi nama ,stempel" 
serdadoe Kromo, nama mana amat ramai dibitjarakan disoerat chabar Belanda 
(kata orang) baroe? ini. Toean-toean pembatja tentoe mengerti, bahwa dari 
adanja recruten itoe, kota ,Poerwo" moelai tambah ,,redjo" poela. Sakarang 
tinggal satoe perhiasan kota Poerworedjo jang terpenting. Apakah itoe? 
Pendoedoek Poerworedjo madjoe! Roepa roe 


pa perkoempoelan jang diperdirikan oleh pendoedoek Boemipoetera. 
Sepandjang pikiran saja, seboeah roemah kamar bolah (soos) itoelah soeatoe 
„behoefte alias keboetoehan besar oentoek Boemipoetera Di Poerworedjo adalah 
seboeah soosvereeniging! Tetapi, tetapi...... toean toean pembatja, saja 
soenggoeh tidak mengerti, soenggoeh ta' mengerti sebab sebabnja, mengapa 
hingga sampai sekarang di Poerworedjo beloem ada perkoempoelan jang 
terpenting sekali, perkoempoelan Boemipoetera sedjati, ialah vereeniging Boedi 
Oetomo Poerworedjo. Djika memilik keroekoenan pegawai? (prijaji prijaji) di 
Poerworedjo, djika memilik banjaknja leiders, orang boleh pertjaja, bahwa 
Poerworedjo tidak bisa tinggal lama lama ketiada'an Boedi Oetomo. Diatas saja 
soedah berkata, bahwa saja soedah ber'oemoer, ta' koeasa lagi bertjam 


poer dengan ini itoe, tjoema berdo'a kepada Toehan bisa. Kebetoelan sekarang 
Hoedjan ta' ada berhentinja. Siang dan malam saja maoe tjoba tjoba 
mengorbankan diri tinggal dalam roemah, selaloe berdo'a kepada Allah sambil 
menengadabkan kedoes belah tangan kelangit, moedah moedahan iboe 
beberapa perkoempoelan Boemipoetera lekas memperlihatkan badannja diketa 
Poerworedjo. Tableau! Hiroe-hara besar. Kabar hal bertjampoehan perang 
maka dalam N. Soer. Crt. kami tjoema dapat batja warta warta officieel dari 
Inggris dengan sarekatnja. Memilik warta warta itoe, serenta Inggris soedah bisa 
sedia dan bisa kirim banjak tentara ke Frankrijk, dan Frankrijk soedah bisa sedia 


djangka, akan melawan perang, maka nasiblah boeat Duitschland, karena saban 
saban hari alah sahadja perangnja sehingga mendjadi lembek. Banjak soerat 
soerat kabar mendoega jang Duitsch bakal ta'bisa melakoekan penjerangan2 
lagi bagaimana jang soedah soedah. Dari itoelah maka Duitsch lantas pakai akal 
jang djahat boeat melawan pada moesoeh jaitoe pakai ratjoen gas jang terisi 
dalam bom bom atau dilakoekan dengan beiding beiding (pipa?). Maskipoen 
soedah pakai akalan djahat jang demikian itoe, maka Duitsch misih djoega alah 
perangnja sebab Inggris dengan sarekatnja dapat akalan boeat menolak ratjoen 
gas itoe. Akan tetapi seorang orang bagi kami, soenggoeh ta'mengarti jang 
Duitschland dari sehari ke sehari diwartakan alah sahadja perangnja; dan Inggris 
dengan sarekatnja dari sehari ke sehari diwartakan madjoe, tambah bertambah 
dapat ambil tanah, kemoedian sampai sekarang Duitsch beloem bisa teroesir 
dari tanah tanah Belgie dan Frankrijk malahan melihat warta warta officieel tadi, 
teranglah bahwa peperangan misih kedjadian bertjampoeh dikanan kiri tempat 
tempat lama, seperti Ditondon, La Bassee, Arras dan sesamanja, atau dekat 
kanan kiri tepi soengai Yser. Dart itoe maka pada pendaptan kami, babwa 
keoentoengan dan kemenangan Ingeris, Fransch dan Belgie beloem seberapa 
karena misih beloem bisa oesir Duitsch dari tanah tanah Belgie dan Frankrijk. 
Selamanja Duitsch misih beloem kena teroesir (dus misih ngloeroeg) maka misih 
djoega beloem bisa senang Inggris dengan sarekatnja. Bertambah lagi warta 
jang datang baharoe? ini hal keadaan perangnja Rusland moesoeh Duitschland 
dan Oostenrijk, maka kira aja sangat ta'bikin senangnja Inggris dengan 
sarekatnja. Ketika peperangan moelai dilakoekan maka Rusland djoega terbilang 
seperti Frankrijk, Belgie dan Inggris jang ia beloem sedih djangkap boeat 
melakoekan peperangan. Dari itoelah maka Duitschland, jang memang soedah 
sedia, bisa masoek dalam bilangan Rusland. Pada hari dibelakang dapatlah 
Rusland sediakan djangkap maka ia lantas melakoekan penjerangan 
penjerangan pada tentara? Duitsch dan Oostenrijk. Penjerangan Rus pada 
tentara Duitsch maka roepa roepanja tiada begitoe oentoeng seperti 
penjerangan Rus pada tentara Oostenrijk, karena sampai sekarang tanah tanah. 
Duitsch beloem ada jang kena didoedoeki 


oleh Rus. Akan tetapi penjerangnja Rus pada Oostenrijk, maskipoen ada lama, 
toch dapat djoega maksoednja bisa masoek dalam tanah Galicié, bilangan 
Oostenrijk sehingga dapat mendoedoeki kota? jang besar? jaitoe Lemberg, 
Przemysl dan Chernowitz, iboe kota Boekowina, bilangan Oostenrijk djoega. 
Malahan sepandjang warta dan pendoegaan orang banjak bahwa bakal tiada 
lama lagi maka Rus akan menjerang di Krakau teroes menoedjoe bilangan 
Duitschland. Menoeroet warta itoe maka seroepa jang Rus sengadja melakoekan 
kekerasan dimana Galicie, perloe akan melaberak Duitsch djalan tanah Galicie. 
Rusland memang soeatoe negeri jang amat besar, bisa menghadakan tentara 
sampai bermiljoen miljoen orang. Dari itoelah maka orang bilang bahwa 
stoomwals moelai djalan akan menggilas pada Duitsch. Kemoedian kemenangan 
dan keoentoengan Rus tiada bisa tetap, karena ta'antara lama lagi Rus kena 
teroesir oleh Oostenrijk dari Chernowitz, sehingga Rus misti laloe dari tanah 
tanah bilangan Borkowina. Baharoe baharoe ini diwartakan jang Przemysl telah 
terkampoeng oleh Duitsch dimana tiga djalanan koelon, lor dan kidoel; dan tiada 


lama lagi parculier telegram dari Den Haag (Nederland) tanggal 8 Juni 1915 
menjeritarakan bahwa Rusland kepaksa misti berenti melakoekan penjerangan 
penjerangan. Tentara tentara Rus jang baharoe datang akan membantoe 
banjaklah roeginja bolehnja parang dalam sedikit hari ini, sehingga mendjadi 
lembek koerang santosa. Warta jang demikian itoe banjak orang 


ta'maoe pertjaja, kelihatan noot redactie N. Soer. Crtjang membilangi ,kiranja 
warta itoe dari Duitsch", tetapi Reuter telegram dari Amsterdam tanggal 3 Juni 
1915, warta dari Weenen (Oostenrijk) membilang jang kota Przemysl telah kena 
diambil koembali oleh Duitsch dan Oostenrijk: Bagitoe djoega tjeriteranja warta 
dari Berlijn (Duitschland). Sesoenggoehnja pantaslah orang Rus bolehnja 
ngepoeng kota Przemysl lima boelan lamanja, babaroelah bisa dapat ambil kota 
Przemysl; maka bagimanakah bisa kedjadian jang Duitsch dalam lima hari bisa 
ambil kambali kota itoe. Tiba tiba menoeroet Ruster telegram dari Prteskurg dan 
Petrograd (Rusland) maka benarlah bahwa kota Przmysl telah djatoeh koembali 
ditangan Oostenrijk dan Duitsch. Dalam telegram itoe maka dibilang jang kota 
Przemysl sebeloemnja kena diambil oleh Rus, tampat? pendja'an diroesaknja 
oleh Oostenrijk. Mendjadi serenta Rus mendoedoeki Przemysl maka tampat- 
tampat pendjaga'an soeda sama roesak. Dari itoe maka Rus tiada bisa djaga 
bagitoe koeat seperti doeloe ketika misi ditangan Oostenrijk. Jang demikian itoe 
kita bisa pertjaja, tapi pada pendoega'an orang banjak, toch Rus bisa tahan 
paling sedikit empat belas' hari lamanja; tiada sehari lantas pitjah bagitoe, kata 
Redactie N. Soer. Crt. Lagi kata Redactie N. Soer. Crt. bahwa roepa-roepanja 
tiada berenti di Przemysl sahadja. Kota Strij, sebelah kidoel Lemberg, kiranja 
djoega soeda djatoeh ditangan Duitsch, sebab dalam telegram tadi ada 
terseboet jang Duitsch dan Oostenrijk atoer tentaranja dengan sentosa ditampat 
sitoe, mendjadi soeatoe tanda jang Rus bakal alah. Dari itoe kalau Duitsch dan 
Oostenrijk dengan keras madjoekan penjerangannja, maka djangan djangan 
nanti kota Lemberg djoeka kena diambil koembali oleh Oostenrijk .Kalau benar 
begitoe maka teranglah bahwa Rus kena teroesir sama sekali dari tanah tanah 
Oost Galicie, bilangan Oostenrijk. Selandjoetnja djikalau Duitsch dapat 
kelonggaran lantaran Rusland mendjadi lembek, maka barang tentoe sahadja 
berat boeat Inggris dengan sarekatnja jang keoentoengan dan kemenangannja 
beloem seberapa. Begitoe djoega. Italie maka toeroet ta'senang mendengar 
warta warta itoe tadi. Sekarang pembatja dapat mengetahoei bahwa Duitschland 
dan Oostenrijk tiada begitoe lembek bagaimana orang telah kira. Maka baiklah 
kita toenggoe sahadja lagi bagaimana bakal akan kedjadiannja. Soerat kabar WN. 
Soer. Crt. jang kami terima pada hari Selasa malam Rebe 8/9 Juli 1915 ada 
moeat particulier telegram dari Den Haag (Nederland) jang menjeriterakan 
keada'an keada'an bagimana dibawah ini. Tentara Oostenrijk soedah madjoe 50 
K. M. djaoehaja dari Lemberg. Pemarintah membliang dimana madjelis oetoesan 
oetoesan Pruisen bahwa pertanjaan hal makanan soedah dapat didjawab. 
Keada'an makanan maka lebih dari pada keperloeannja. Aviateur? Fransch telah 
terbang melimpari bom bom dimana tempat pendjaga'an Kroonprins Duitsch. 
Beberapa soldadoe telah mendjadi mati. Lain dari itoe maka tiada bikin 
keroesakan apa asp. Dengan offisel dibilang bahwa Duitsch ampoenja tentara 
laoet dengan kekoeatan keliatan dimana laoet Oost Zee, dan didekat Golf van 


Riga sama bertimboel timbakan dengan Rus ampoenja tentara laoet. Reuter 
telegram dari Amsterdam menjeritakan jang seorang correspondent dari soerat 
kabar Tems te Brugge (Belgie) mewartakan jang dimana district Yperen dan 
Marine moelai lagi keras bertjampoehan perang. Duitsch banjaklah roeginja. 
Kebanjakan lantaran penjerangan pakai banjonet. 


Roemah - Roemah sakit di Belgie penoeh orang-orang tentara jang kena loeka 
baharoe, Memilik warta jang kami tjeriterakan di atas ini maka benarlah jang 
orang mengoeatirkan djangan-djangan nanti kota Lemberg kena diambil 
koembali oleh Oostenrijk. Kabar Pasar. Dari pada kabar pasar minggoean moelai 
tanggal 27 Mei hingga 3 Juni jang diboeat oleh ,,Handelsvereeniging" di 
Soerabaja, katanja O. H. adalah sebagai berikoet: Goela: Masakan tahoen 1915. 
Pasar koerang ramai orang menawarkan f 13 7/8 p.p. boeat Superieur, dan f 12% 
p. pit pikoel Hoofdsuiker no. 16—20. Masakan tahoen 1916, orang minta f 12% 
per pikoel boeat Superieur dan f 11.— p. pikoel Hoofdsuiker no. 16— 20. 
Kedjadian djoeal-beli pada 17—27 wo: 80.000 pik. Hoofdsuiker no. 19 keatas, 
harga f 10 1/2 per pikoel. 


